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--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Dead & Company / 2018/06/19 Darien Lake PAC, Darien Center, NY
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR14      -1.48 dB   -17.84 dB      9:16 01-Cold Rain And Snow
DR15       0.00 dB   -18.83 dB     10:43 02-Tennessee Jed
DR14      -0.69 dB   -17.67 dB      6:54 03-Dire Wolf
DR15      -1.81 dB   -19.14 dB      7:24 04-Queen Jane Approximately
DR13      -2.58 dB   -18.64 dB      8:08 05-If I Had The World To Give
DR15       0.00 dB   -17.85 dB     12:31 06-Here Comes Sunshine
DR15      -0.20 dB   -18.43 dB     10:34 07-Little Red Rooster
DR14      -0.91 dB   -17.84 dB     16:26 08-Let It Grow
DR14      -0.30 dB   -17.39 dB     12:46 09-Iko Iko >
DR14      -3.83 dB   -20.15 dB     15:27 10-Dark Star >
DR14       0.00 dB   -15.65 dB      8:43 11-Truckin' >
DR15      -0.65 dB   -18.25 dB      4:47 12-Smokestack Lightning >
DR13      -2.16 dB   -18.79 dB      8:06 13-Dark Star >
DR14       0.00 dB   -15.87 dB     11:19 14-Deal >
DR12      -3.32 dB   -20.24 dB      6:29 15-Drums >
DR12      -6.67 dB   -21.33 dB      6:15 16-Space >
DR14       0.00 dB   -17.81 dB     12:02 17-Wharf Rat >
DR14       0.00 dB   -16.40 dB      7:42 18-Casey Jones
DR14       0.00 dB   -17.09 dB      7:37 19-Werewolves Of London
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  19
Official DR value: DR14

Samplerate:        96000 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   24
Bitrate:           2864 kbps
Codec:             FLAC
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